Mgr. Jadwiga Horwath-Jak 


zona lekarza 


przeżywszy lat 30, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 30 września 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 2 października b. r. o godzinie 2, po poł., o którym-to smutnym obrzedzie zawiadamiaja: 


mąż, synek i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w środę dnia 3 października b. r. godzinie Th rano w kościele paraf św. Mikołaja. 
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